श्री.माऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे या 
संस्थेतील उद्ाहन दुरुस्तीचे कामे तसेच विद्युत 
विभागाशी संबंधित विविध कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीडी-२०२४/प्र.क्र.५६०/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
गोकुलदास तेजपाल संकुल, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/ श्रीभाहिशावैम 
धुळे /अग्निशमणयंत्रणा/१२५२९/आय-प/२४,दि.१३.०८.२०२४ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे या संस्थेतील फायर व इलेक्ट्रीकल ऑंडीट अनुषंगाने संस्थेतील उद्घाहन 
दुरुस्तीचे कामे तथा विद्युत विभागाशी संबंधित विविध कामाकरीता रुपये ६,६१,०५,५७०/- (रुपये 
सहा कोटी, एकसष्ट लक्ष, पाच हजार, पाचशे सत्तर फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अंदाजित किंमत 


Est.no.4135/2024-25 providing and replacement unserviceable 
and broken elevator G+2 no.07 Bldg 10.01 along with E.I-work 
beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government Medical 
College Dhule Tal & Dist.Dhule 


Est.no.4136/2024-25 providing and replacement unserviceable | २३,९६,३८६ 
and broken elevator G+2 no.06 Bldg no.01 along with E.I-work 
beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government Medical 


College Dhule Tal & Dist.Dhule 


Est.no.4137/2024-25 providing and replacement unserviceable | २३,९८,३३० 
and broken elevator G+2 no.05 Bldg no.01 along with E.I.work 
beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government Medical 


College Dhule Tal & Dist.Dhule 


Est.no.4138/2024-25 providing and replacement unserviceable 26,02, 949 
and broken elevator G+2 no.01 Bldg no.01 along with E.l-work 
beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government Medical 


College Dhule Tal & Dist.Dhule 

Est.no.4139/2024-25 providing and replacement unserviceable | २६,०८,१५७ 
and broken elevator G+2 no.02 Bldg no.01 along with E.l.work 

beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government Medical 

College Dhule Tal & Dist.Dhule 

Est.no.4140/2024-25 providing and replacement unserviceable 26,02, 149 
and broken elevator B+ G+2 no.03 Bldg 10.01 along with 

E..work beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीडी-२०२४/प्र.क्र.५६०/प्रशा-१ 


Est.no.4141/2024-25 providing and replacement unserviceable 26,04, 029 
and broken elevator B+ G+2 no.04 Bldg 10.01 along with 

EI.work beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government 

Medical College Dhule Tal & Dist.Dhule 


Est.no.4142/2024-25 providing and replacement unserviceable | २१,९२,९१९ 
and broken elevator G+2 no.07 Bldg no.02 along with E.l.work 
beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government Medical 


College Dhule Tal & Dist.Dhule 


Est.no.4143/2024-25 providing and replacement unserviceable | 23,°¢,330 
and broken elevator G+2 no.06 Bldg no.02 along with E.I.work 
beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government Medical 


College Dhule Tal & Dist.Dhule 


Est.no.4144/2024-25 providing and replacement unserviceable २३,९८,८१६ 
and broken elevator G+2 10.05 Bldg no.02 along with E.l.work 
beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government Medical 


College Dhule Tal & Dist.Dhule 


Est.no.4145/2024-25 providing and replacement unserviceable २६,०८,६४२ 
and broken elevator G+2 10.04 Bldg no.02 along with E.l.work 
beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government Medical 


College Dhule Tal & Dist.Dhule 


Est.no.4146/2024-25 providing and replacement unserviceable 26,019,924 
and broken elevator B+ G+2 no.03 Bldg no.02 along with 
E.Lwork beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government 


Medical College Dhule Tal & Dist.Dhule 

Est.no.4147/2024-25 providing and replacement unserviceable 26,00, 94§ 
and broken elevator B+ G+2 no.02 Bldg no.02 along with 

ElI.work beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government 

Medical College Dhule Tal & Dist.Dhule 

Est.no.4148/2024-25 providing and replacement unserviceable 2G, 019, ६७१ 
and broken elevator B+ G+2 no.01 Bldg no.02 along with 

El..work beside ENT at shri Bhausaheb Hire Government 

Medical College Dhule Tal & Dist.Dhule 

Est.no.4149/2024-25 providing and 12.5 mtr Motorised High} २४,९९,४५२ 
mast at near tank, Bldg..no.1 Entrance Blg.No.1 Medical shop 

near OT Bldg. playground at shri Bhausaheb Hire Government 

Medical College Dhule Tal & Dist.Dhule 

Est.no.4084/2024-25 providing and Erectng 250 KVA DTC with} 33,08, 444 
power supply arrangement for OPD pump, room Hostel Bldg. at 

shri Bhausaheb Hire Government Medical College & Sarvopchar 

Rugnalya Dhule Tal & Dist.Dhule 

Est.no.4153/2024-25 providing and Erecting 10 solar high mast २४,८०,३८४ 
PM _ section & hostel Bldg. campus shri Bhausaheb Hire 

Government Medical College Dhule Tal & Dist.Dhule 
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अंदाजित किंमत 
Est.no.4152/2024-25 providing and Erecting 10 solar high mast 
PM section & hostel Bldg. campus shri Bhausaheb Hire 
Government Medical College Dhule Tal & Dist.Dhule 
Est.no.4150/2024-25 providing and Erecting street Light at shri 
Bhausaheb Hire Government Medical College Dhule Tal & 
Dist.Dhule 
Est.no.4154/2024-25 providing Diesel Generator set छि 
Postmortem (AUTOPSY) dept Bldg. at shri Bhausaheb Hire 
Government Medical College Dhule Tal & Dist.Dhule 
Est.no.4088/2024-25 providing Fire Alarm system & Public} २४,९९,७१५ 
address system for shri Bhausaheb Hire Government Medical 
Hospital OT Bldg.no.1 Dhule Tal & Dist.Dhule 
Est.no.4085/2024-25 providing Fire Alarm system & Public 28,083,993 
address system for shri Bhausaheb Hire Government Medical 
Hospital OT Bldg.no.1 at Dhule Tal & Dist.Dhule ae 
Est.no.4087/2024-25 providing Fire Alarm system & Public 
address system for shri Bhausaheb Hire Government Medical 
Hospital OT Bldg.no.2 at Dhule Tal & Dist.Dhule 
Est.no.4086/2024-25 providing Fire Alarm system & Public 
address system for shri Bhausaheb Hire Government Medical 
Hospital OT Bldg.no.2 at Dhule Tal & Dist.Dhule 
Est.no.4151/2024-25 providing power supply arrangement to OT 43,49, 820 


Bldg.no.2 with DTC center deu to load extension shri Bhausaheb 


Hire Government Medical Hospital and Sarvopchar Rugnalaya 
Dhule Tal & Dist.Dhule 


एकूण अंदाजित रक्‍कम ६,६१,०५,५७० 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


विद्युतीकरण कामाच्या कालावधीतच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन करुन सदर 
कामे पूर्ण करावीत. 


प्रस्तावित उपरोक्‍त काम ज्या इमारतींवर करण्यात येणार आहे, त्या इमारती सदर काम 
करण्यासाठी सुरक्षित व मजबूत आहे, याबाबत सक्षम प्राधिका-याची मान्यता घेण्यात यावी. 


विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीडी-२०२४/प्र.क्र.५६०/प्रशा-१ 


२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, 
उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


Ss 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२३१८१८५४३७१३ असा आहे. हा AST 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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(अनिल आहिरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र,मुंबई/ नागपूर. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

५. अधिष्ठाता, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, धुळे 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे 

८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 
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